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nicht melir die magnetische Energie nach der Formel (10) als Summe
der Neumann sell en Potentiale berechnen, welche fiir die einzelnen
linearen Strome gelten wurden, in die man ein System korperlicher
Strome stets zeiiegt denken kann. Die elektrodynamische Einwirkung
zweier Strome, die in selir dicken Eisendrahten flieBen, welche einander
relativ nahe sind, wurde ein soldier Fall sein, in welchem eine kompli-
ziertere Berechnung an Stelle der zuletzt mitgeteilten einfachen treten
wiirde. Nach dem in III, 12, S. 241, Formeln (25) und (26) gegebenen
Ansatz fiir ^Qx, $y, &z mu6 man in diesem Falle die Oberflache der Eisen-
dr'ahte als Sitz magnetischer Belegungen annehmen.

5. Allgemeine Betrachtungen liber die Energieanderungen
bei Bewegung von Stro'men oder Magneten gegeneinander,

Der im vorigen Paragraphen herangezogene Vergleich laBt sich noch
weiter ausdehnen auf die Energieanderungen, die bei einer Konfigurations-
anderung in dem einen und in dem anderen Falle eintreten. Wir haben
in I, 42, S. 106 ausdriicklich darauf hingewiesen, dafi nur bei kon-
stanter Ladung isolierter Leiter die Arbeit der elektrischen Ki-afte-
aus der Energie des Feldes genommen wird und die Energie fdnkt,
wenn die Leiter sich im Shine der Krafte bewegen, die sie aufeinander
ausiiben, dafi dagegen, wenn die Leiter auf konstanter Potenfcialdifferenz.
gehalten werden, die Energie des Feldes nicht nur nicht abnimmt, bei
Bewegung im Sinne der wirkenden Krafte, sondern sogar zunimmt, und
daB sowohl die geleistete Arbeit als auch die Zunahme der Feldenergie-
auf Kosfcen der Energie der Elektrizitatsquelle kommt, die die Spannung-
konstant erhalt. Granz die gleichen Verhaltnisse liegen vor bei Magneten
einerseits und Solenoiden andererseits. Bei den ersteren entstammt die
Arbeit bei einer Konfigurationsanderung der Energie des Feldes. Die
Krafte, die die Magnete aufeinander austiben, suchen sie so zu bewegen,.
dafi die Energie des Feldes dabei abnimmt. Ersetzen wir dagegen die
Magnete durch Solenoide, so nimmt bei der gleichen Bewegung die Feld-
energie nicht ab, sondern zu.

Dies nioge an dem einfachsten Beispiel zweier gleicher, etwa kreis-
formiger Strombahnen erlaufcert werden. Befinden sich die beiden Stroni-
bahnen in unendlicher Entfernung von einander, so ist die Zahl N12 der
Kraftlinien, die beide Strombahuen urnschlingen, unendlich klein. Die
G-esamtenergie des Feldes ist daher nach (2) einfach:che Strome, d. h. korpeiiiche Wirbelraume,
